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日本語 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

• この取扱説明書は大切に保管してください。 

•ビデオカメラは別売です。 

•このフィルターキットは、フィルターロ径が0 46 mm の当社製デジタル八イビジョンビ 
デオカメラ専用です。 

[A] ND フィ ルター (ND-8) 

•色調に変化を与えずに、光量だけを1/8に減少させるフィルターです。 

•晴天の屋外撮影時（特に真夏の海岸やスキー場など）で、被写体が明るすぎて画面が 
白っぽくなるようなときに使用します。 

•ピントの合う範囲が少し狭くなります。 

お知らせ 

フィルターの着脱に関係なく、白バランスの調整ができます。 

ND フィルターを付けているときは、白バランスが自動になっていると、誤動作すること 
がありますので、手動にしてください。 

[B] MC プ□テクター 

•色調や光量に、ほとんど変化を与えませんので、レンズ保護用として使える常用フィルターです。 

■ 取り付けかた 
1図の方向に回して取り付ける 

• レンズフード付属のビデオカメラをご使用の場合は、レンズフードを外してから、 
取り付けてください。使用するビデオカメラによっては、取り付けかたが異なる場 
合があります。ビデオカメラの取扱説明書もお読みください。 

[C] レンズキャップ 

ND フィルターや MC プロテクターを取り付けた状態で、ご使用にならないときは、レン 
ズ面の保護のためレンズキャップ（付属）を取り付けておいてください。 

■ レンズキャップを取り付ける（取り外す）には 

1レンズキャップの両側をつまんでつけ外しする 


•ビデオカメラの電源を入れる前に、レンズキャップを取り外してください。（付け 
たまま電源を入れると、オートホワイトパランスが正しく合いません） 


■ 使用上のお願い 

•ビデオカメラによっては、 ND フィルターや MC プ□テクター使用時に、フラッシュが使 
用できないことがあります。この場合は、ビデオカメラのフラッシュを切にしてくださ 
し)。詳しくは、ビデオカメラの取扱説明書をお読みください。 

•フィルターを使用すると、ズームアウトの終端（もっとも広角側）に近づくにつれて画 
面の四隅が暗くなる（ケラレ）場合があります。 

• N □フィルターと MC プ□テクターを重ねて使用すると、画面の四隅が暗くなります。（ケラレ） 

•取り付けの際は、強く締め付けないようにしてください。フィルターが外れなくなるこ 
とがあります。 

•フィルターの表面に触ったり、汚さないようにしてください。汚れたときは、市販のブ 
ロアーブラシでほこりを払い、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。ベンジン、 
アルコール、シンナーなどの溶剤を使用すると、変色や破損の原因になります。 

•使わないときは、収納ケースに入れて湿度の低い場所に保管してください。 

■ 仕様 

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。 



[A] ND フイルター (ND-8) 

旧 ] MC プロテクター 

[C ] レンズキャップ 

フィルターロ径 

0 46 mmxP 0.75 mm 

0 46 mmxP 0.75 mm 


本体寸法 

最大径 0 48 mm 
全長 5 mm 

最大径 0 48 mm 
全長 5 mm 

最大径 0 48 mm 
全長 7.3 mm 

質量 

約 7g 

約 7g 

約 8g 

付属品 

収納ケース 

収納ケース 



お問い合わせ先 


パナソニックお客様ご相談センター受付 ^ 5 日 20 時 


雨5壬フリー 

电50 


ダイヤル 


通 


0120 ■ 878-365 

※携帯電話 • PHS からもご利用になれます。 


■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 
■ fax フリーダイヤル^ 0120-878-236 


ENGLISH 


Thank you for purchasing this Panasonic product. 

• Before connecting, operating or adjusting this product, please read the instructions completely. 

• The video camera is optional. 

• This Filter Kit can only be used with Panasonic digital high-definition video cameras having a filter 
diameter of 46 mm. 

[A] ND Filter (ND-8) 

• This filter reduces the amount of light by approximately 1/8th but does not affect the colors. 

• We recommend that you use this filter for recording on a clear day (on a beach in the summer, on a ski 
slope) to prevent whitish pictures in very bright conditions. 

• The use of this filter slightly decreases the depth of field. 

Note: 

White balance can be adjusted regardless of filters. 

When using this filter, precise automatic white balance adjustment may not be possible. Therefore, be 
sure to adjust the white balance manually. 


[B] MC Protector 

• Since this filter neither affects the colors nor the amount of light, it can always be left attached to 
protect the Video Camera’s lens. 

■ Attaching the Filter 

1 Screw the filter onto the Video Camera’s lens. 

• If using a video camera that came with lens hood, remove the lens hood before attaching the filter. 
Depending on the type of Video Camera used, the mounting method may be different. Refer to 
the operating instructions for the video camera as well. 


[C] Lens Cap 

When you are not using the Video Camera when the ND filter or the MC protector is attached, attach the 
lens cap to protect the surface of the lens. 

■ To fit (remove) the lens cap 

1 To fit or remove the lens cap, hold both sides of the lens cap with the tips 
of your thumb and finger. 

• Remove the lens cap before you turn the Video Camera on. (If you turn the Video Camera on with 
the lens cap attached, the automatic white balance adjustment may not function properly.) 


■ Cautions for Use and Notes for Cleaning 

• Depending on the video camera used, when you record a picture with the filter attached, you will not 
be able to use the flash. Set the flash setting of the video camera to off. Refer to the operating 
instructions for the video camera as well. 

• When you record a picture with the filter attached and zoom out to the extreme wide-angle setting, the 
four corners of the picture may become dark (vignetting effect). 

• Four corners of the picture may be dark (vignetting effect) when both the ND filter and MC protector 
are used on top of each other. 

• Do not tighten the filter excessively when attaching it to the Video Camera, otherwise it might not be 
possible to remove the filter again. 

• Do not touch or stain the surface of the filter. When it becomes dirty, remove dirt or dust with a blower 
brush and wipe it with a soft, dry cloth. Using solvents such as benzine, alcohol or thinner causes 
discoloration or damage to the filter. 

• When you are not using the filters, store them in the storage case and keep them in low humidity 
areas. 


■ Specifications 



[A] ND Filter (ND-8) 

[B] MC Protector 

[C] Lens Cap 

Filter Diameter 

0 46 mmxP 0.75 mm 

0 46 mmxP 0.75 mm 


Dimensions 

Maximum Diameter: 

0 48 mm (01.89") 
Overall Length: 

5 mm (0.196") 

Maximum Diameter: 

0 48 mm (0 1.89 ") 
Overall Length: 

5 mm (0.196") 

Maximum Diameter: 

0 48 mm (0 1.89 ") 
Overall Length: 

7.3 mm (0.278 〃） 

Mass (Weight) 

Approx. 7 g (body) 

(Approx. 0.015 lbs.) 

Approx. 7 g (body) 

(Approx. 0.015 lbs.) 

Approx. 8 g 
(Approx. 0.017 lbs.) 

Standard 

Accessory 

Storage Case 

Storage Case 



Specifications are subject to change without notice. 


パナソニック株式会社 
AVC ネットワー クス 社 
ネット ワーク 事業 グループ 

〒571 -8504 大阪府門真市松生町1番15号 


FRANQAIS 


Merci d’avoir cnoisi Panasonic. 

• Avant de raccorder, regler ou utiliser I’appareil, il est recommande de lire attentivement le manuel 
d’utilisation. 

參し e camescope est vendu separement. 

♦ し e kit de filtre peut uniquement etre utilise avec des camescopes numeriques haute-definition 
Panasonic ayant un filtre d’un diametre de 46 mm. 

[A] Filtre ND (ND-8) 

• Ce filtre reduit la lumiere a equivalence approximative de 1/8 白 me mais n’affecte pas les couleurs. 

• Nous vous recommandons「utilisation de ce filtre lors de prises de vues durant une belle journee (sur 
une plage en ete, sur une pente de ski), afin d’eviter des photos blanchatres dans des conditions de 
forte luminosity. 

• し ， utilisation de ce filtre diminue legerement la profondeur de champ. 

Nota: 

L’equilibre des blancs peut etre ajuste qu’il y ait un filtre installe ou non. 

Lors de「utilisation de ce filtre, une correction automatique precise de la balance des blancs peut ne pas 

etre possible. Par consequent, assurez-vous d’ajuster la balance des blancs manuellement. 


[B] Protecteur MC 

• Puisque ce filtre n’affecte ni les couleurs ni la quantite de lumiere, il peut etre laisse en place en 
permanence afin de proteger I’objectif du camescope. 

■ Fixation du filtre 

1 Visser le filtre sur robjectif du camescope. 

• Si vous utilisez un camescope ayant un parasoleil, retirez celui-ci avant de fixer le filtre. 

Selon le type de camescope utilise, la methode de montage peut etre differente. Referez-vous 
egalement au mode d’emploi du camescope. 


DEUTSCH 


Vielen Dank, dass Sie sich fur ein Panasonic-Produkt entschieden haben. 

• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerates vollstandig durch. 

• Die Videokamera ist optional. 

• Dieser Filtersatz kann nur mit High-Definition-Digitalvideokameras von Panasonic mit einem 
Filterdurchmesser von 46 mm verwendet werden. 

[A] ND-Filter (ND-8) 

• Dieser Filter reduziert die Lichtmenge auf etwa 1/8, beeintrachtigt jedoch die Farben nicht. 

• Wir empfehlen, diesen Filter bei Aufnahmen an einem schonen rag (im Sommer am Strand Oder auf 
einer Skipiste) zu benutzen, um unter sehr hellen Bedingungen weiflliche Bilder zu verhindern. 

• Der Gebrauch dieses Filters verringert geringfugig die Feldtiefe. 

Anmerkung: 

Der Weiflabgleich kann unabhangig von vorhandenen Filtern eingestellt werden. 

Bei Gebrauch dieses Filters ist keine genaue automatische ヒ instellung des Weiftabgleichs moglich. 
Stellen Sie den Weiflabgleich deshalb unbedingt manuell ein. 


[B] MC-Protektor 

• Da dieser Filter weder die Farben noch die Lichtmenge beeinflusst, kann er zum Schutz der 
Videokameralinse montiert bleiben. 

■ Anbringen des Filters 

1 Schrauben Sie den Filter auf das Objektiv der Videokamera. 

• Bei Gebrauch einer Videokamera, die mit Linsendeckel geliefert wurde, entfernen Sie vor der 
Anbringung des Filters den Linsendeckel. Abhangig vom verwendeten Videokameratyp konnte 
sich die Montagemethode andern. Informationen zur Videokamera entnehmen Sie bitte ebenfalls 
der Bedienungsanleitung. 


[C] Capuchon d’object げ 

Si le camescope n’est pas utilise lorsque le protecteur MC ou le filtre ND est installe, fixer le capuchon 
d’objectif pour proteger la surface de I’objectif. 

■ Pour fixer (enlever) le capuchon d’objectif 

1 Pour installer ou retirer le capuchon d’objectif，tenez ses deux cotes avec 
le bout du pouce et de I’index. 

• Retirer le capuchon d'objectif avant de mettre le camescope en marche. (Si le camescope est mis 
en marche avec le capuchon d’objectif attache, le reglage automatique de la balance des blancs 
ne fonctionnera pas correctement.) 


[C] Objektivdeckel 

Wenn Sie die Videokamera nicht verwenden, solange der MC Schutz- Oder ND-Filter angebracht ist, 
setzen Sie den し insenschutz zum Schutz der し insenoberflache auf. 

■ Anbringen (Entfernen) des Objektivdeckels 

1 Halten Sie zum Entfernen des Objektivdeckels beide Seiten dieses mit den 
Spitzen Ihrer ersten beiden Finger fest. 

• Entfernen Sie den Linsenschutz, bevor Sie die Videokamera einschalten. (Schalten Sie die 
Videokamera ein, wahrend sich der Schutz auf der し inse befindet, kann der automatische 
Weifiabgleich moglicherweise nicht richtig funktionieren.) 


■ Precautions d’utilisation et conseils pour le nettoyage 

• Selon le type de camescope utilise, lors de I’enregistrement d’images fixes avec le filtre, le flash ne 
sera pas utilisable. Mettre le flash du camescope hors marche. Consulter egalement le manuel 
d’utilisation du camescope. 

• Lors de I'enregistrement d’une image avec le filtre en place et le zoom regie sur sa plus grande 
distance focale, il se peut que les quatre coins de I’image soient sombres (effet de vignetage). 

• Les quatre coins de I’image peuvent etre sombres (effet de vignetage) lors que les filtres ND et MC 
sont utilises simultanement. 

• Ne pas serrer le filtre excessivement lorsqu’il est fixe au camescope, sinon il pourrait etre impossible 
de le retirer a nouveau. 

• Ne pas toucher ou tachez la surface du filtre. S’il est sale, retirer la salete ou la poussiere avec une 
brosse pneumatique et essuyez-le avec un chiffon doux et sec. し ’ utilisation de solvants tels que le 
benzene, I’alcool ou les diluants cause la decoloration et endommage le filtre. 

• Lorsque les filtres ne sont pas utilises, les ranger dans leur boTtier et dans un endroit a basse 
humidite. 


■ Specifications 



[A] Filtre ND (ND-8) 

[B] Protecteur MC 

[C] Capuchon d’object げ 

Diametre du 
filtre 

0 46 mmxP 0,75 mm 

0 46 mmxP 0,75 mm 


Dimensions 

Diametre maximum: 

0 48 mm (0 1,89 po) 
Longueur totale: 

5 mm (0,196 po) 

Diametre maximum: 

0 48 mm (0 1,89 po) 
Longueur totale: 

5 mm (0,196 po) 

Diametre maximum: 

0 48 mm (0 1,89 po) 
Longueur totale: 

7,3 mm (0,278 po) 

Poids 

Environ 7 g (corps) 

(Environ 0,0151 b) 

Environ 7 g (corps) 

(Environ 0,015 lb) 

Environ 8 g 
(Environ 0,017 lb) 

Accessoires 

standard 

BoTtier de rangement 

BoTtier de rangement 



■ Hinweise zur Benutzung und Anmerkungen zur Reinigung 

• Abhangig von der Videokamera konnen Sie keinen Blitz verwenden, solange sich bei der 
Filmaufnahme der Filter auf dem Objektiv befindet. Schalten Sie die Blitzeinstellung der Videokamera 
aus. Informationen zur Videokamera entnehmen Sie bitte ebenfalls der Bedienungsanleitung. 

• Beim Aufnehmen eines Bildes bei montiertem Filter und Wegzoomen in die aufierste 
Weitwinkeleinstellung, werden die vier Ecken des Bildes dunkel (Vignetteneffekt). 

• Wenn Sie sowohl den ND- als auch den MC-Schutzfilter ubereinander verwenden, sind 
moglicherweise vier Ecken des Bilds (Vignetteneffekt) dunkel. 

• Achten Sie darauf, dass Sie den Filter nicht zu fest drehen, wenn Sie ihn auf die Videokamera 
aufschrauben, da er sonst sehr schwer Oder nicht wieder zu entfernen ist. 

• Beruhren Sie die Filteroberflache nicht und verursachen Sie keine Flecken darauf. Verschmutzt sie, 
kann Schmutzt Oder Staub mit einer Blaseburste entfernt und der Filter dann mit einem weichen, 
trockenen Tuch abgewischt werden. Der Einsatz von Losungsmitteln, wie Benzin, Alkohol Oder 
Verdunnung bewirkt eine Entfarbung Oder Schaden am Filter. 

• Bewahren Sie die Filter bei geringer Feuchtigkeit in der Hiille auf. 


■ Technische Daten 



[A] ND-Filter (ND-8) 

[B] MC-Protektor 

[C] Objektivdeckel 

Filterdurchmesser 

0 46 mmxP 0,75 mm 

0 46 mmxP 0,75 mm 


Abmessungen 

Max. Durchmesser: 

0 48 mm 

Gesamtlange: 5 mm 

Max. Durchmesser: 

0 48 mm 
Gesamtlange: 5 mm 

Max. Durchmesser: 

0 48 mm 

Gesamtlange: 7,3 mm 

Gewicht 

Etwa 7 g (Gehause) 

Etwa 7 g (Gehause) 

Etwa 8 g 

Standardzubehor 

Hulle 

Hiille 



Anderung der technischen Daten ohne vorherige AnKundigung vorbehalten. 


Les specifications peuvent changer sans preavis. 
























































































































Instrucciones de funcionamiento 
Istruzioni d’uso 
MHCTpyK_ no 3Kcnnyaiai4MM 
lHCTpyKui_i_ 3 eKcrmyaTaun 


Kit de filtoros 
Kit filtri 

KoMnneKT OMJibTpoB 
KoMnneKT OinbTpiB 


Modelo N. 
Modello N. 
HoMep MOflenn 
Mofle/ib N° 


VW-LF46N 


Gracias por comprar este producto Panasonic. 

• Antes del uso, lea completamente estas instrucciones. 

•し a videocamara es opcional. 

• Este kit del filtro solo se puede usar con las videocamara digitales de alta 
definicion Panasonic que tienen un filtro con un diametro de 46 mm. 

[A] Filtro ND (ND-8) 

• Este filtro reduce la cantidad de luz hasta alrededor de 1/8th, sin embargo no 
afecta los colores. 

• Recomendamos que utilice este filtro para una grabacion en un dia con buen 
tiempo (en una playa durante el verano o en una pista de esquf), esto para 
evitar imageries blancuzcas en condiciones muy brillantes. 

• El uso de este filtro hace disminuir un poco lo profundo del campo. 

Nota: 

El balance de blancos se puede ajustar independientemente de los filtros. 

Cuando utiliza este filtro, un ajuste automatico del balance del bianco preciso no 

puede ser posible. Por lo tanto, tenga cuidado de ajustar el balance del bianco 

manualmente. 


[B] Protector MC 

• Como este filtro no afecta los colores ni la cantidad de luz, siempre se puede 
conectar para proteger las lentes de la videocamara. 


ITALIANO 


Grazie per aver acquistato questo prod otto Panasonic. 

• Prima di collegare, azionare o regolare questo prodotto, leggere interamente le 
istruzioni. 

參し a videocamera e opzionale. 

• Questo Kit Filtri puo essere utilizzato solo con videocamere digitali Panasonic 
ad alta definizione con diametro del filtro di 46 mm. 

[A] Filtro ND (ND-8) 

• Questo filtro riduce la quantita di luce a circa 1/8, ma non influenza i colori. 

• Si consiglia di utilizzare questo filtro per riprese alia luce del sole (su una 
spiaggia in estate, su una pista da sci), per evitare di ottenere immagini 
biancastre prive di contrasto quando I’illuminazione e particolarmente forte. 

• L’utilizzo di questo filtro diminuisce leggermente la profondita di campo. 

Nota: 

II bilanciamento del bianco puo essere regolato indipendentemente dai filtri. 

Quando si utilizza questo filtro, la regolazione automatica del bilanciamento del 

bianco puo risultare imprecisa. Ricordate quindi di regolare il bilanciamento del 

bianco manualmente. 


[B] Protezione MC 

• Dal moment。che questo filtro non influisce ne sui colori ne sulla quantita di 
luce, puo essere lasciato sempre per proteggere I'obiettivo della videocamera. 
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■ Union del filtro 

1 Enrosque el filtro en las lentes de la videocamara. 

參 Si se usa una videocamara que viene con visera, saque la visera antes de 
conectar el filtro. Segun el tipo de videocamara usada, el metodo de 
montaje puede ser diferente. Consulte las instrucciones de funcionamiento 
tambien para la videocamara. 


[C] Tapa del objetivo 

Cuando no esta usando la videocamara cuando el protector MC o el filtro ND 
esta conectado, coloque la tapa de las lentes para proteger la superficie de las 
lentes. 

■ Monte (quitar) la tapa del objetivo 
1 Para encajar o quitar la tapa del objetivo, mantenga 
ambos lados de dicha tapa con la punta de sus primeros 
dos dedos. 

• Retire la tapa de las lentes antes de encender la videocamara. (Si 
enciende la videocamara con la tapa de las lentes colocada, el ajuste 
automatico de balance de blancos no funcionara correctamente.) 


■ Cuidado en el uso y en las notas para la limpieza 

• Segun la videocamara usada, cuando graba una imagen con el filtro colocado, 
no podra usar el flash. Fije el ajuste del flash de la videocamara en apagado. 
Consulte las instrucciones de funcionamiento para la videocamara. 

• Cuando graba una imagen con el filtro unido y aleja con el zoom hasta el ajuste 
extremo del granangular, los cuatro angulos de la imagen pueden ponerse 
oscuros (efecto de vineteado). 

• Las cuatro esquinas de la imagen pueden estar oscuras (efecto de vineteado) 
cuando el filtro ND y el protector MC se usan uno arriba de otro. 

• No ajuste demasiado el filtro a I conectarlo a la videocamara, de lo contrario es 
posible que no lo pueda sacar. 

• No toque ni manche la superficie del filtro. Cuando este se ensucia, saque la 
suciedad o el polvo con un cepillo soplador y siga limpiandolo con un trapo 
suave y seco. El uso de gasolina, alcohol o diluyente hace destenir o danar el 
filtro. 

• Cuando no utiliza los filtros, los guarde en su estuche y los mantenga a baja 
humedad. 


■ Especificaciones 



[A] Filtro ND (ND-8) 

[B] Protector MC 

[C] Tapa del objetivo 

Diametro 
del filtro 

0 46 mmxP 0,75 mm 

0 46 mmxP 0,75 mm 


_ 

Diametro maximo: 

0 48 mm 
Largo total: 5 mm 

Diametro maximo: 

0 48 mm 
Largo total: 5 mm 

Diametro maximo: 

0 48 mm 
Largo total: 7,3 mm 

Peso 

Aprox. 7 g (cuerpo) 

Aprox. 7 g (cuerpo) 

Aprox. 8 g 

Accesorio 

estandar 

Estuche 

Estuche 



し as especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. 


■ Installazione del filtro 

1 Avvitare il filtro sull’obiettivo della videocamera. 

• Se si usa una videocamera munita di paraluce, rimuovere il paraluce prima 
di montare il filtro. A seconda del tipo di videocamera utilizzata, il metodo di 
montaggio potrebbe differire. Consultare anche le istruzioni della 
videocamera. 


[C] Copriobiettivo 

Quando non si utilizza la videocamera e il filtro di protezione MC o il filtro ND 
sono installati, mettere il copriobiettivo per proteggere la superficie dell’obiettivo. 

■ Installazione (rimuovere) del copriobiettivo 
1 Per applicare o rimuovere il copriobiettivo, tenete 

entrambi i lati del copriobiettivo con la punta del pollice e 
dell’indice. 

• Rimuovere il copriobiettivo prima di accendere la videocamera. (Se si 
accende la videocamera senza togliere il copriobiettivo, la regolazione 
automatica del bilanciamento del bianco potrebbe non funzionare 
correttamente.) 


■ Precauzioni per I’uso e note relative alia punzia 

• A seconda del tipo di videocamera utilizzata, quando si registra un'immagine 
con il filtro installato, non e possibile utilizzare il flash. Impostare il flash della 
videocamera su off. Consultare anche le istruzioni della videocamera. 

• Quando si registra un’immagine con il filtro installato e si imposta lo zoom sulla 
posizione di massimo grandangolo, i quattro angoli dell’immagine possono 
scurirsi (effetto vignetta). 

• I quattro angoli dell'immagine possono risultare scuri (effetto vignetta) quando 
vengono utilizzati sia il filtro ND che il filtro di protezione MC uno sull'altro. 

• Non stringere eccessivamente il filtro quando si installa sulla videocamera, 
altrimenti potrebbe diventare impossible toglierlo. 

• Non toccate e non macchiate la superficie del filtro. Se dovesse sporcarsi, 
rimuovete lo sporco o la polvere con un pennello a pompetta e pulitela con un 
panno asciutto e morbido. し ’ utilizzo di solventi quali benzina, alcol o diluenti 
puo danneggiare il filtro o alterarne il colore. 

• Quando non utilizzate i filtri, riponeteli nella loro custodia e conservateli in un 
luogo asciutto. 


■ Caratteristiche 



[A] Filtro ND (ND-8) 

[B] Protezione MC 

[C] Copriobiettivo 

Diametro 
del Filtro 

0 46 mmxP 0,75 mm 

0 46 mmxP 0,75 mm 


Dimensioni 

Diametro massimo: 

0 48 mm 

し unghezza totale: 

5 mm 

Diametro massimo: 

0 48 mm 

し unghezza totale: 

5 mm 

Diametro massimo: 

0 48 mm 

l_unghezza totale: 

7,3 mm 

Massa 

Circa. 7 g (corpo) 

Circa. 7 g (corpo) 

Circa. 8 g 

Accessorio 

standard 

Custodia 

Custodia 



Le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso. 


PYCCKMM 只 3 blK 


BnaroflapuM Bac 3a noKynKy M3flenn 只 Panasonic. 

• riepefl nonb30BaHneM npoHTMTe, no>KanyMCTa, 3Ty MHCTpyKuiMK) nonHOCTbK). 

• BkifleoKaMepa npnoGpeTaeic^ OTflenbHO. 

• 3T0T KOMniieKT CfDUnbTpOB MO>KHO MCn0flb30BaTbC5q TOJIbKO c BMfleoKaMepaMM 
Panasonic BbicoKoro pa3pe 山 em/i 只 c fluaMeipoM 中 mibTpa 46 mm. 

[A] OMHbTp ND (ND-8) 

• flaHHbIM 中 MJlbTp yMeHbLiiaeT KOJlMHeCTBOCBeTa npn6jlM3MTeJlbHO flO1/8, He 
Bnv\9\9\ Ha MBeia. 

• PeKOMeHflyeTca ncnonb30BaTb stot 中 mibTp npw cteMKe b coriHeHHbiM fleHb 
(HanpuMep, neTOM Ha nrm>Ke mjim 3mmom Ha nbi>KHe) bo M36e>KaHMe 6enecoro 
OTTeHKa CHMMKOB BCJieflCTBMe Hpe3MepHOM 叩 KOCTM. 

• Mcnonb30BaHMe flaHHoro 中 unbTpa HeMHoro yMeHb 山 aeT rny6MHy norm 
BMflMMOCTM. 

npiiMenaHMe: 

BanaHC 6enoro perynupyeTca He3aBMCMMO ot cjDmibTpoB. 

□ pH MCn0nb30BaHMM flaHHOrO 中 MJlbTpa MO>KeT OKa3aTbC 只 HeB03M0>KHa TOHHa 只 

aBTOMaTMHecKa 只 HaciponKa SanaHca 6enoro. floaTOMy 06513 aiexibHO 

OTperynupyMTe 6anaHC 6enoro BpyHHyio. 

[B] 3au4MTHoe ycTpoiicTBO MC 

• riocKonbKy (jDunbTp He BfiM^eT hm Ha MBeT, hm Ha ocBemeHMe, ero mo>kho 
ocTaBmb npMKpenneHHbiM fln 只 3amnTbi oSteKTUBa BMfleoKaMepbi. 

■ YcTaHOBKa 中 MiibTpa 

1 HaBMHTMTe 中 MJibTp Ha o6~beKTMB BMAeoKaMepbi. 

• ripn MCn0Jlb30BaHMM BMfleOKaMepbl C 6neHflOM o6"beKTMBa，CHMMMTe 
SneHfly nepefl yciaHOBKOM. Cnoco6 yciaHOBKM MO>KeT pa3nnHaTbCfl b 
3aBMCMMOCTM ot Tuna ncnonb3yeMOM BMfleoKaMepbi. Cm. TaioKe 
MHCTpy 叫 mk) no 3Kcn/iyaTaL|MM KaMepbi. 

[C] Kpbiujxa 0613 eKTMBa 

Korfla BMfleoKaMepa He ncnonb3yeTC 只 c npncoeflHHeHHbiM 3au^mHbiM 

ycTpoMCTBOM MC mjim 中 MJibTpoM ND, npMKpenme KpbiLUKy oSteKTUBa flrm 

3a 琴 Tbi ero noBepxHOCTM. 

■ YcTaHOBKa (CHMMa 只) KpbILilKM o6~beKTMB8 

1 HaAeBan mjim CHMMan KpbiLUKy o6~beKTMBa，AepxoiTe ee c 
AByx CTopoH KOHHMKaMii 6onbLuoro m yKa3aTenbHoro 
naiibMeB. 

• CHMMMTe Kpbi 山 Ky oSteKTUBa nepefl ncnonb30BaHneM BMfleoKaMepbi. 
(Ecnn BKJlKDHMTb BMfleOKaMepy C yCTaHOBJieHHOM KpblLUKOM o6teKTMBa, 
MO>KeT HenpaBMJibHO pa6oTaTb aBTOMaTunecKasq perynupoBKa 6anaHca 
6enoro.) 

■ Mepbi npefloCTopo>KHOCTM npM pa6oTe v\ 3aMenaHMfi no HMCTKe 

• ripn 3anHCM H 306 pa>KeHM 只 C yCTaHOBfieHHblM 中 MJIbTpOM B 3aBMCMMOCTM OT 
ncnorib3yeMOi/i BMfleoKaMepbi MO>KeT 6biTb HeflocTyrma BcnbiLUKa. BbiKJiKDHme 
ee b HacTpoMKax. A TaioKe o6paimecb k MHCTpyKqmi no aKcnnyaTauiMM 
BMfleoKaMepbi. 

• Ecnn npn cteMKe yciaHOBneH cf)nnbTp n TpaHC 中 OKauMfl HacipoeHa Ha 
KpaMHee 3HaHeHMe OTbe3fla，MO>KeT B03HHKHyTb 3aTeMHeHMe b neTbipex yrnax 
CHMMKa (3 中中 eKT BMHbeTMpOBaHM 只). 

• M 306 pa>KeHne MO>KeT 6biTb 3aieHeHHbiM no neTbipeM yrnaM (3 中中 eKT 
BMHbeTMpOBaHUfl), eCflM MCnOJlb3yeTCfl M 中 MJlbTp ND H 3aiUlMTHOe yCTpOMCTBO 
MC (ycTaHOBneHbi flpyr Ha flpyra). 

• ripn ycTaHOBKe 中 MiibTpa Ha BMfleoKaMepy He 3aT 只 mBai^Te ero npe3MepHO, 
HT06bl MO>KHO 6blJ10 6「0 J16「K0 CH 只 Tb. 

• He npuKacamecb k noBepxHOCTu 中 mibTpa m M36eraMTe B03HMKH0BeHM 只 rmTeH. 
rionaBLuyK) rp^3b mjim nbinb cne,qyeT ch 只 Tb B03flyxoflyBHOM rpyiueM m 
npoTepeTb noBepxHOCTb m^tkom cyxon TKaHbK). Mcnonb30BaHne 
pacTBopmerieki-TaKMx KaK 6eH3MH, cnMpT mjim pa36aBMTenb-MO>KeT Bbi3BaTb 
o6eci4BeHMBaHMe mjim noBpe>KfleHMe 4)mibTpa. 

• Kor,qa cjDMJibTp He ncnonb3yeTca, oh flon>KeH xpaHUTbc^ b (jDyTnape, npw 

HM3KOM BJia>KHOCTM. 


■ XapaKTepiicTMKM 



[A] OMJibTp ND 
(ND-8) 

[B] 3aLUMTHoe 

yCTpOMCTBO MC 

[C] KpbiujKa 
oSteKTMBa 

fluaMeTp 
中 kinbTpa 

0 46 mmxP 0,75 mm 

0 46 mmxP 0,75 mm 


Pa3Mepbi 

MaKC. flMaMeip: 

0 48 mm 
0611 只 flriMHa: 5 mm 

MaKC. fluaMeip: 

0 48 mm 
〇 6 叫 aa flnuHa: 5 mm 

MaKC. fluaMeip: 

0 48 mm 
06mafl flnMHa: 7,3 mm 

Macca 

Ok .1 r (Kopnyc) 

Ok. 7 r (Kopnyc) 

Ok. 8 r 

CiaHflapTHbie 

KOMnneKTyio 叫 Me 

Oymap flnsq 

xpaHeHM 只 

OyTJisqp flna 

xpaHeHM 只 



TexHMHecKne ycnoBM 只 MoryT M3MeHsiTbc 只 6e3 npeflBapmenbHoro yBeflOMneHM 只 . 


YKPAIHCbKA 


flsiKyeMO 3a noKynKy Bnpo6y Panasonic. 

• riepefl BUKopucTaHH^M noBHicTK) npoHmame iHCTpyKqn. 

• BifleoKaMepa noBMHHa npMfl6aTnc 只 OKpeMO. 

• L4en KOMnneKT 中 inbTpiB MO>KHa BkiKopucTOByBaTM jim 山 e 3 BifleoKaMepaMM 
Panasonic bmcokoT niTKOCTi 3 fliaMeTpoM 4)inbTpy 46 mm. 

[A] OiJibTp ND (ND-8) 

• Hen 中 ixibTp 3MeH 山 ye Ki/ibKicTb CBima npn6nn3HO flo1/8, are He BnnuBae Ha 
KOJIbOpH. 

• PeKOMeHflyeTbca KopncTyBaTnc 只 flam/iM 中 ixibTpoM nifl nac 3 momkm y srchum 
. qeHb (Ha nrm>Ki BniTKy, Ha nn>KHOMy cnycKy), 叫〇6 3anoDirm CTBopeHHK) 
SinyBaTux 3HiMKiB 3a yMOB fly>Ke 只 CKpaBoro ocBiTJieHH^. 

• BkiKopncTaHH5i uboro 中 inbTpa f\eu\o 3MeHLuye mn6nHy non 只. 

npMMiTKa ： 

BanaHC 6inoro peryntoeTbca He3ane>KHO Bifl 中 inbTpiB. 

nifl nac KopMCTyBaHH 只 flaHMM 中 ixibTpoM TOHHa aBTOMaTMHHa HacTpoMKa 6anaHcy 

6inoro MO>Ke 6yTM HeMO>KnMBOK). roMy cnifl 060 b’a3kobo「o BiflperynfOBaTM 

SanaHC 6inoro BpyHHy. 

[B] 3axkicHMM 中 inbTp MC 

• OcKinbKM 4)inbTp He BmiMBae Ha Konip Ta ocBiTiieHhm, noro MO>KHa 3anmunTM 
3aKpinneHMM flrm 3axncTy od eKTMBa BifleoKaMepM. 

■ ripMKpinneHHn 中 ixibTpa 

1 HarBMHTiTb 中 ixibTp Ha o 6 ’cktmb Bi ^ eoKaMepM . 

• ripn MCn0Jlb30BaHMM BMfleOKaMepbl C 6neHflOH oSteKTUBa, CHMMMTe 
6neHfly nepefl yciaHOBKOM. Cnoco6 yciaHOBKM MO>KeT pa 311 MHaTbcsi b 
3aBMCMM0CTM ot Tuna Mcnonb3yeMOM BMfleoKaMepbi. Cm. TaioKe 
MHCTpyKUMK) no aKcnnyaiauMM KaMepbi. 

[C] KpMUJKa o6 9 CKTMBa 

Kojim BifleoKaMepa He BHKopMCTOByeTbc 只 3 BCTaHOBneHMM 3axncHMM npncipoeM 

MC a6o 中 LribTpoM ND, npnKpiniTb KpmuKy Arm 3axncTy o6'eKTMBa. 

■ npMKpinneHHfl (3 HiMaiOHM ) KpilLUKM o 6 ’CKTMBa 

1 npilKpinniOIOHM HM 3 HiMaiOHM KpilLilKy o 6’ CKTMBa ， 
TpMMailTe KpilLUKy o 6 ’CKTMBa 3 ABOX 6 okIb KiHHMKaMM 
B « a 3 iBHoro Ta BermKoro naxib 叫 

• riepefl BMKopMCTaHhmM BifleoKaMepn 3HiMiTb KpmiiKy 06 'eKTMBa. (flKii^o 
yBiMKHyTM BifleoKaMepy 3 BCTaHOBneHOK) kpm 山 kokj oS'GKTMBa, MO>Ke 
HeBipHO npauiOBaTM aBTOMaTMHHe peryntOBaHHa 6anaHcy oinoro.) 

■ 3 acTepe > KeHH « 叫〇只〇 BMKopuciaHHJi Ta npuMiTKM 叫〇只 o hm 叫 ghh 只 

• B 3ane>KH0CTi Bifl BMKopucTOByBaHO'i' BifleoKaMepn nifl nac 3anncy 306 pa>KeHhm 
3 BCTaHOBneHMM 中 inbTpoM cnanax MO>Ky 6yTM HeflocTynHMki. BuMKHiTb cnanax 
b HanaLUTyBaHHax BifleoKaMepw. 3BepHiTt>c 只 t3ko>k flo iHCTpyKuii. 3 
eKcnnyaTauii BifleoKaMepn. 

•(Ipn 3annci 3HiMKa 3 npnKpinneHMM 中 ixibTpoM Ta TpaHC 中 OKaTopoM, 
BCTaHOBneHMM y KpaMHC 山 MpOKOKyTHe 3HaHeHHfl, HOTkipM KyTH 3HiMKa MO>KyTb 
6yTM 3aTeMHeHi (e 中 eKT BiHbeTyBaHHfl). 

• 3o6pa>KeHH?i MO>Ke 6yin 3aiiHeHMM 3 HOTupbox KyTiB (ec})eKT BiHbGTyBaHHa), 
51KLH0 BHKOpMCTOByeTbC 只 i CfDijlbTp ND i 3aXMCHMM npMCTpiM MC (OflMH Ha 
OflHOMy). 

• ripn BCTaHOBneHHi 中 inbTpa Ha BifleoKaMepy He 3aisqrynTe woro HaflMipHO — me 
MO>Ke nepe 山 KOflMTM npn noro 3HiMaHHi. 

• He TopKai/iTecfl flo noBepxHi 中 inbTpa i He 3a6pyflHKDme n. 5 Rkiho BOHa 
3a6py,qHeHa, BMflaniTb 6pyfl a6o nun 3a flonoMoroto npoflyBanbHO •■- miTKM a6o 
BMTpiTb nOBepXHK) M’flKOtO, CyXOtO TK3HMH0K). BHK0pMCT3HH 只 T3KMX peHOBMH, 9\K 
6eH3MH, CnupT, a6o P03HMHHMKM, npM3B0flMTb flO 3MiHM KOJlbOpy a6o 

no 山 K0fl>K6HH 只 C|}ijlbTpa. 

• 51 kluo 中 iribTpM He BMKopucTOByjOTbcsq, 36epirame ix y cneuianbHOMy 中 yirmpi y 
Mien 只 x 3 HM3bK0K) BOJlOriCTK). 


■ XapaKTepiicTMKM 



[A] (PiJibTp ND (ND-8) 

[B] 3axiiCHMM 
4>i/ibTp MC 

[C] KpMLUKa 
o6’CKTMBa 

fliaMeTp 
中 ixibTpa 

0 46 mmxP 0,75 mm 

0 46 mmxP 0,75 mm 


Po3Mipn 

MaKCMManbHMM 
fliaMeip: 0 48 mm 

3aranbHa flOB>KMHa: 

5 MM 

MaKCMManbHMM 
fliaMeip: 0 48 mm 

3a ran bH a flOB>KMHa: 

5 MM 

MaKCMManbHMM 

fliaMeip: 0 48 mm 

3aranbHa flOB>KMHa: 

7,3 MM 

Maca 

ripuSn. 7 r (Kopnyc) 

npn6n. 7 r (Kopnyc) 

flpn6ji. 8 r 

CTaHAapixe 

npmiaAA^ 

Oym^p fln 只 

36epi「aHHsi 

Oyirmp Arm 
36epiraHH5R 



TexHiHHi xapaKTepucTMKM MO>KyTb 6yTM 3MiHeHi 6e3 nonepeflHboro 
noBiflOMiieHHsq. 
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